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Cộng đồng tùy biến phần mềm cho các dòng máy đọc sách XTEINK tiếp tục đón nhận một dự án mới. Trên diễn đàn Reddit r/XTEINK, lập trình viên PhilosophySea3815 vừa công bố bản thử nghiệm beta của Crossfire — một bản phân nhánh (fork) được phát triển dựa trên nền tảng Crosspoint dành riêng cho dòng máy XTEINK X4 Pro.




Khác với các bản mod tập trung đơn thuần vào giao diện cổ điển hay bổ sung icon, Crossfire can thiệp sâu vào tầng điều khiển phần cứng: từ quản trị xung nhịp vi xử lý (CPU scaling), tối ưu hóa đèn nền, đến việc tích hợp toàn bộ kho dữ liệu bách khoa toàn thư Wikipedia ngay trên bộ nhớ máy.




Quản trị xung nhịp vi xử lý và cân bằng pin – hiệu năng




Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Crossfire là hệ thống hồ sơ hiệu năng (Performance Profiles) linh hoạt:





	3 chế độ vận hành: Người dùng có thể tùy chọn giữa Endurance (Tiết kiệm pin tối đa), Balanced (Cân bằng), và Performance (Hiệu năng cao).




	Điều tiết xung nhịp thông minh: CPU có khả năng hạ xung nhịp không tải xuống mức cực thấp 10 MHz khi ở trạng thái nghỉ, kích hoạt chế độ ngủ nhẹ (light sleep) và tự động tăng tốc tức thời (high-power boost) khi cần xử lý các tác vụ nặng.




	Tốc độ phản hồi: Tối ưu hóa chu kỳ làm tươi màn hình, rút ngắn thời gian lật trang, hỗ trợ thao tác vuốt chuyển cảnh và đẩy nhanh tiến trình cập nhật firmware.




	Giám sát hệ thống: Bổ sung công cụ theo dõi điện năng tiêu thụ, ghi lại nhật ký khi máy bị treo/sập nguồn (stall/crash logging), phát hiện ứng dụng ngốn pin ở chế độ ngủ (sleep-drain) và tích hợp các tùy chọn khôi phục firmware an toàn.






Nâng cấp Typography và tra cứu Wikipedia Offline




Crossfire định hình lại trải nghiệm đọc sách nâng cao nhờ những cải tiến thực dụng:





	Tối ưu hiển thị văn bản: Đặt bộ font STIX làm mặc định, hỗ trợ cài đặt font chữ ngoài định dạng TTF/OTF, cơ chế font dự phòng (font fallback), tùy chỉnh khoảng cách đoạn văn và ghi nhớ vĩnh viễn cấu hình người đọc.




	Cải tiến đèn nền (Frontlight): Cho phép hạ độ sáng tối thiểu xuống mức thấp hơn để đọc ban đêm không chói mắt, tinh chỉnh dải nhiệt màu ấm (warmth control) mượt mà hơn kèm các biểu tượng chỉ báo trực quan.




	Tra cứu từ điển và Wikipedia không cần mạng: Bên cạnh việc tăng tốc độ tra từ điển và cho phép đổi font từ điển, Crossfire hỗ trợ đọc Wikipedia ngoại tuyến từ các gói tệp .cdb hoặc bản xuất MediaWiki XML. Máy có thể tự lập chỉ mục (indexing) Wikipedia trực tiếp trên thiết bị, đồng thời vẫn hỗ trợ tra cứu trực tuyến qua kết nối Wi-Fi khi cần.






Phản hồi từ cộng đồng thử nghiệm: Nhanh, mượt nhưng còn băn khoăn mã nguồn mở




Ngay sau khi tung ra bản beta, Crossfire đã thu hút sự chú ý của nhiều thành viên kỳ cựu:





	Trải nghiệm thực tế: Tài khoản WhiskeyOneSeven ghi nhận máy vận hành rất tốt và mượt mà. Tuy nhiên, người này phát hiện tính năng lớp phủ màn hình ngủ trong suốt (sleep-overlay với tệp .png) vốn dùng tốt trên Crosspoint 1.6 hiện tạm thời chưa hiển thị đúng trên bản beta này. Tác giả đã ghi nhận để khắc phục ở bản vá kế tiếp.




	Yêu cầu mở mã nguồn: Một số thành viên như hooligan333 và uri0533 bày tỏ mong muốn tác giả sớm đưa mã nguồn lên kho lưu trữ (repository) công khai theo đúng tinh thần mã nguồn mở của cộng đồng Crosspoint, thay vì chỉ cung cấp bản build nhị phân đóng gói sẵn.






Tác giả cho biết dự án vẫn đang trong giai đoạn Beta thử nghiệm và đang tích cực thu thập phản hồi lỗi từ người dùng trước khi phát hành phiên bản ổn định (stable) hoàn chỉnh. Những ai đang sở hữu XTEINK X4 Pro và muốn trải nghiệm thử khả năng ép xung/hạ xung thông minh có thể tải về bản cài đặt beta trực tiếp từ đường dẫn được chia sẻ trên r/XTEINK.
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